ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


CET DE SN CT 
ನಾಳ 
[ತೌರ [on | 


ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ೦.೦೦ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
| ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.95.75 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ 


ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಹೊಲೆಗಳ ನೇರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂ; ಎಂಇಡಿ 79 ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ 2020 
(ಡಾ: ಕ-ಸುಧಾಕರ್‌) 


